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В 
DETAIL А 
NOTES: 
1) MATERIAL: ASI 304/316 SS SHEET ANNEALED, 16 GAUGE (0.063) THICK 
A R MIL-S-5059 OR AMS 5513 OR AMS 5524 OR ASTM A240 OR ASME SA240 


REF DART SPEC M304S16GA 
2) FINISH: NONE 
3) TOLERANCES: PER DART QS! 018 UNLESS OTHERWISE NOTED 
4) UNITS: INCHES UNLESS OTHERWISE NOTED 
5) BREAK SHARP EDGES: 0.005 TO 0.010 MAX 
6) IDENTIFICATION: NONE 
7) WEIGHT: 1.01 Ibs 
8) USE TO МАКЕ 05735-1 
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DETAIL E 4 [——045 
DETAIL F 


NOTES: 
Т) MATERIAL: AIS! 304/316 SS SHEET ANNEALED, 16 GAUGE (0.063) THICK шн кн. 
РЕК МІІ-5-5059 OR AMS 5513 OR AMS 5524 ОК ASTM А240 ОК ASME 54240 ELEA ЗЕ 
REF DART SPEC М3045166А ыркы к L ар л 
2) FINISH: МОМЕ 2019 -11- 13 CHECKED | DRAWING МО. REV. А 
3) TOLERANCES: PER DART 051 018 UNLESS OTHERWISE NOTED MFG-APPR. | DD | DSK193 
4) UNITS: INCHES UNLESS OTHERWISE NOTED е. MEG: TA Раса E 222 SHEET 2 OF 5 
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5) BREAK SHARP EDGES: 0.005 ТО 0.010 МАХ _. APPROVED | МО /() TTE | SCALE 
9) ШЕ h a ОЕ АРРВ. | геа WEARPLATE FI FLAT PATTERN тз 
Е TO MAKE OAS | | DATE 4908220 | ЗБЕК 
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OTES: 

1) MATERIAL: AISI 304/316 SS SHEET ANNEALED, 16 GAUGE (0.063) THICK 
PER MIL-S-5059 OR AMS 5513 OR AMS 5524 OR ASTM A240 OR ASME SA240 
REF DART SPEC M304S16GA 

2) FINISH: NONE 

3) TOLERANCES: PER ПАКТ QSI 018 UNLESS OTHERWISE NOTED 

4) UNITS: INCHES UNLESS OTHERWISE NOTED 

5) BREAK SHARP EDGES: 0.005 TO 0.010 MAX 

6) IDENTIFICATION: NONE 

7) WEIGHT: 1.09 Ibs 

8) USE TO MAKE D5735-5 


8 7 6 | 5 


DESIGN | 


1019 -11- 13 


DATE 49.08.22 


3.906 


T DRAWING МО. 


| TITLE й SCALE 


- WEARPLATE FLAT PATTERN тз 


DART AEROSPACE USA, INC. 


HILLSBORO, OR 


SHEET 3 OF 5 


COPYRIGHT © 2019 BY DART AEROSPACE USA, INC.. 
THIS DOCUMENT IS PRIVATE AND CONFIDENTIAL АМО 18 SUPPLIED ON THE EXPRESS CONDITION THAT IT 15 
NOT TO BE USED FOR ANY PURPOSE OR COPIED OR COMMUNICATED TO ANY OTHER PERSON WITHOUT 
WRITTEN PERMISSION FROM DART AEROSPACE USA, INC. 


D 
3.750 12.550 
D 
2 PL 
| | 
1.263 19 
4.25 2.75 == === | =: а 2.526 3.83 
С | 
2Р1. 
Е от BR A 88 к S 
з кш = ea - = 
DSK193-7F FLAT PATTERN 
B 
NOTES: i 
1) MATERIAL: AISI 304/316 SS SHEET ANNEALED, 16 GAUGE (0.063) THICK ELEASE DAAROP RCEUA NC 
A PER MIL-S-5059 OR AMS 5513 OR AMS 5524 OR ASTM A240 OR ASME SA240 2019 -11- 13 Е. , . 
ENG REF DART SPEC M304S16GA i galie ehe Z efel aan ЧЫ ЬЗВОНО,ОН б ы 
2) FINISH: NONE DRAWING NO. 
3) TOLERANCES: PER DART QSI 018 UNLESS OTHERWISE NOTED | APPR | рр 205К193 5. 
4) UNITS: INCHES UNLESS OTHERWISE NOTED а уы сш а. ea SHEET 4 OF S) 
5) RRE ӘЛІНЕ БОС; 0.005 ТО 0.010 МАХ 0 ЦЕН SCALE 
6) ID : E FLAT NTS 
7) WEIGHT: 0.93 Ibs ЕК -COPYRIGHT © 2019 BY DART A 
8) USE TO MAKE D5735-7 e E кескин A E 
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NOTES: 
1) MATERIAL: AISI 304/316 SS SHEET ANNEALED, 16 GAUGE (0.063) THICK 


PER MIL-S-5059 OR AMS 5513 OR AMS 5524 OR ASTM A240 OR ASME 54240 


REF DART SPEC M304S16GA 
2) FINISH: NONE 
3) TOLERANCES: PER DART QSI 018 UNLESS OTHERWISE NOTED 
4) UNITS: INCHES UNLESS OTHERWISE NOTED 
5) BREAK SHARP EDGES: 0.005 TO 0.010 MAX 
6) IDENTIFICATION: NONE 
7) WEIGHT: 3.53 Ibs 
8) USE TO MAKE D5735-9 
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